FREIE FAHRT 
FÜR 
FRIEDLICHE 
KOEXISTENZ 


II DIT - HEIST III - 


FESTESSEN 


anläßlich 
der 
INTERNATIONALEN FAHRPLAN- 
KONFERENZ 


1969 


Gastgeber: Herr Dr. Kramer 
Minister für Verkehrswesen 
der 
Deutschen Demokratischen Republik 


Malossol Kaviar 
Schwalbennestersuppe 


Harzer Bachforelle blau 
pommes persillees , Kopfsalat 


Filetsteak mit Champignons 


pommes frites , Tomatensalat 
Ananasparfait 


Mokka double 


Wodka 


Sowjetunion 


Blaustengler 
Original Ungarn 


Beaujolais Superieur 
Original Fronkreich 


Rotkäppchen 


halbtrocken 


Cognac 


Hennessy 


